Zustandsanderung ohne Warmezufuhr und Warmeentziehung.     Ill
ohne Warmezufohr End Wanneentziehifflg.
(Adiabatische Zustandsanderung.)
sich bei der mechanischen Verdichtung eines Gases die Tem-andern soli, so muB ihm nach Abschn. 23 eine bestimmte mange entzogen werden. Geschieht dies nicht, so steigt die Tem-Soll umgekehrt bei der Ausdeimung von gespanntem Gas die a.tiiir unveranderfc bleiben, so ist ihm Warme zuzuf iihren. Unter-.ies, so muB die Temperatur fallen.
diesem Abschnitt handelt es sich um die Ermittlung der Tem-^nderungen, der Druckvolumenkurve und der Gasarbeit, wenn ;    verdichtet wird oder sich ausdehnt, ohne daft es nach auBen ^bgibt oder Warme von auBen aufnimmt.
' ciie Ausdehnung und Verdichtung der Gase in den Motoren ist diese Linderung sehr wichtig. Wenn auch die Metallzylinder die Eigenschaft oren fiir Warme nicht besitzen und unter Umstanden sogar absichtlich >cier erwarmt werden, so gilt doch die adiabatische Zustandsanderung MT Fall, weil bei ihr die Arbeitsabgabe ganz aus dem Warmeinhalt des ; der Warmeaustausch zwischen Gas und Wanden ist bei dem raschen Maschinen wahrend der Expansion nicht allzu erheblich.
Warm egleich ung
ait 0 = 0
'   •+ AL (Ausdehnung) muB daher T2 — T^ < 0, d. h. T2 < I7.,
s»
es Temper at ur sink t. Die Ausdehnungsarbeit ist -^ *(2\ — T9),
J&.
Loll dem Arbeitsaquivalent der aus dem Gas verschwundenen *enge. Fiir — AL (Verdichtung) muB T^^T^ sein, damit 3 Seite negativ wird. Die Temperatur steigt. Die Ver-;• der Gaswarme, die der Erwarmung um T2 — T± entspricht, c<v(Tz — ^1) ^ gl^ich dem Warmeaquivalent AL der Ver-;sa,rbeit L.
der adiabatischen Zustandsanderung findet sich also die ab-
ordichtungsarbeit vollstandig als Warme im Gase wieder,
•umgekehrt  die 'bei  der Ausdehnung verrichtete absolute
fc vollstandig und ausschlieBlich aus der Eigenwarme des Gases
axlbeit,  Druckvolumenkurve.    Fiir  den  Anfangszustand   gilt
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oil Subtraktion wird                       F~= 1 cbm
